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La famiglia VAX: 

sistemi di elaboratori per gli anni a 


Quando nel 1977 annunciammo il nostro 
primo elaboratore VAX, promettemmo ai 
nostri clienti una famiglia di elaboratori 
completamente compatibili. Quella 
promessa è stata mantenuta. Oggi, quattro 
sistemi VAX offrono un ampio spettro di 
prestazioni c di prezzo. Dal più piccolo 
VAX-11/730 al più grande VAX-11/782, 
siamo in grado di offrire sistemi completi e 
supporto per tutte le vostre esigenze. 

Più di 6000 dei nostri elaboratori a 
memoria virtuale a 32 bit lavorano in 
diverse applicazioni commerciali e tecniche 
in tutto il mondo; offrendo le prestazioni e 
i vantaggi di programmazione che i loro 
utenti si aspettano dai grandi mainframe — 
senza richiedere i relativi oneri e 
sovrastrutture. Ogni sistema è un 
investimento solido che può espandersi per 
far fronte alle esigenze future. 


Tutti i processori VAX utilizzano lo stesso 
software. Un unico sistema operativo 
fornisce un ambiente multifunzioni per il 
calcolo in tempo reale e in timesharing. 
Sono disponibili funzioni di utilità di 
sistema, linguaggi di programmazione 
commerciali c scientifici, una serie 
modulare di prodotti per la gestione delle 
informazioni e il sistema di rete più 
flessibile nel settore. 

I nostri utenti dicono che gli elaboratori 
VAX sono veloci, affidabili e convenienti 
dal punto di vista economico. Ne lodano le 
notevoli capacità di elaborazione. Le 
risposte in tempo reale, in 
multiprogrammazione c interattive. La 
serie utilizzabile di strumenti per lo 
sviluppo di applicazioni. E il completo 
supporto clienti della Digital. 

Pensate alle infinite possibilità! Se avete 
in programma nuove e più complesse 
applicazioni; se i vostri programmi stanno 
superando le capacità dei vostri attuali 
sistemi; se un budget limitato vi incoraggia 
ad esplorare alternative di calcolo; se state 
considerando di distribuire le vostre 
operazioni di elaborazione — ora o nel 
prossimo futuro — l’eccellenza tecnologica 
e il software che hanno motivato la scelta 
di VAX-11/780 per 2000 installazioni, 
potrebbero operare nello stesso senso 
anche per voi. 
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“Prestazioni 

impressionanti... notevole 
affidabilità... grande 
capacità di programmi- 
enorme potenza... 
eccellenti strumenti di 
sviluppo del software...» 
queste sono soltanto 
alcune delle espressioni 
usate dagli utenti per 
descrivere la famiglia 
degli elaboratori a 
memoria virtuale VAX a 32 
bit che ha rivoluzionato il 
settore dei 
minielaboratori. 
















L’architettura VAX: la matrice per un’intera famiglia 


Quando VAX era soltanto il nostro nome 
in codice per una generazione di 
super-miniclaboratori, non ancora nata, 
avevamo già idealizzato l’architettura 
definitiva del nostro concetto di 
elaborazione distribuita. Desideravamo 
porre la potenza di calcolo al diretto 
servizio delle persone che la usano, per 
ridurre i costi delle comunicazioni ed 
aumentare la produttività locale. Ciascun 
sistema in un’organizzazione doveva essere 
dimensionato per svolgere il lavoro 
corrente e la trasparenza della rete doveva 
consentire agli utenti locali di usare in 
comune le risorse poste nell’ufficio a fianco 
o a un continente di distanza. 

Il nostro programma richiedeva una 
vasta gamma di macchine, ciascuna 
costruita con la tecnologia più adatta per 
raggiungere il livello ottimale 
prezzo/prestazioni. Un sistema operativo 
comune, sarebbe stato la base per strati di 
software compatibili che avrebbero 
lavorato insieme. Avremmo quindi esteso 
le nostre capacità di rete — tra le prime 
nel settore — per offrire la famiglia di 
elaboratori più efficiente e più flessibile 
costruita negli anni ’80. 


Tutto ciò — ed altro — è ancora 
disponibile. Oggi la Digital costruisce 
quattro sistemi di elaboratori VAX che 
possono eseguire un vasto assortimento di 
software. La nostra rete collega la più 
vasta gamma di sistemi nelle aziende. E 
siamo ancora in piena espansione. Ma 
osserviamo insieme i punti di forza 
esclusivi dei sistemi VAX. 

Un unico sistema operativo adatta i sistemi 
VAX ad ogni scopo. 

L’architettura VAX prevede un unico 
sistema operativo a memoria virtuale a 32 
bit che integra in maniera esclusiva 
discipline di hardware e di software. Esso 
assicura che gli utenti VAX non debbano 
mai cambiare il modo di lavorare per 
adattarsi all’evolvcrsi delle loro esigenze. 

E ciò in quanto VAX/VMS opera su 
qualsiasi sistema VAX in qualunque 
ambiente sia esso l’elaborazione dati in 
tempo reale, il timesharing, batch o 
l’ambiente interattivo. Qualora passaste da 
un sistema VAX ad un altro, non dovrete 
quindi preoccuparvi di riprogrammare, 
ricompilare o di riaddestrare il vostro 
personale. 


Tutti i sistemi VAX hanno un unico 
linguaggio di comando del sistema 
operativo (Digital Command Language) 
per cui gli utenti si sentono perfettamente 
a loro agio su qualsiasi sistema si trovino 
a lavorare. Inoltre anche sulla maggior 
parte dei nostri sistemi PDP-11 esiste lo 
stesso linguaggio di comando. Eseguire le 
funzioni di utilità del sistema è altrettanto 
semplice che battere parole tipo EDIT 
o DEBUG — o HELP quando non siete 
sicuri della manovra successiva. 

VAX/VMS consente a tutti gli utenti la 
gestione completa dei record e dei file, la 
massima protezione dei file e di sistema, 
prevede servizi generali di sistema e la 
funzione standard di programmazione 
CALL. 

L'indirizzamento a 32 bit a memoria 
virtuale semplifica il disegno delle 
applicazioni. 

L’architettura VAX significa spazio di 
indirizzamento a 32 bit di oltre 4 miliardi 
di byte, una metà del quale è riservata per 
il sistema mentre l’altra è esclusivamente 
per i programmi e i dati dell’utente. In 
effetti, ogni utente di VAX dispone di 
oltre 2 miliardi di byte di spazio d’indirizzo 
virtuale per la progettazione, lo sviluppo e 
l’esecuzione delle applicazioni. Con un 
sistema VAX non dovete quindi 
preoccuparvi delle dimensioni del 
programma. 


Gli elaboratori VAX vi liberano dalla 
necessità di adeguare i vostri programmi 
alla memoria fisica disponibile. Ciò in 
quanto i programmi stessi si preoccupano 
automaticamente delle conversioni 
d'indirizzo e delle operazioni di 
«paginazione», permettendovi di 
concentrarvi sullo sviluppo e sulla gestione 
delle vostre applicazioni. 

Un’estesa serie di istruzioni che vi offre 
elevate prestazioni in termini di 
programmazione e di efficienza. 

L’architettura VAX prevede una serie 
completa e potente di istruzioni che 
consente una concisa rappresentazione e 
una veloce esecuzione dei programmi. 

I vostri programmi si compilano 
rapidamente e richiedono un minimo 
spazio di memoria. 

Tutti i sistemi VAX supportano una 
serie di istruzioni standard a 32 bit di 240 
istruzioni hardware. Molte istruzioni VAX 
eseguono intere operazioni di linguaggio ad 
alto livello o di sistema con una sola 
operazione microprogrammata. Molte 
accettano anche 3, 4 o 5 operandi. E dato 
che gli elaboratori VAX utilizzano un 
indirizzamento a byte, non ci sono 
limitazioni alla dimensione delle singole 
istruzioni. 







L’architettura VAX ha tenuto conto 
delle esigenze di coloro che hanno investito 
negli elaboratori PDP-11 a 16 bit della 
Digital. I sistemi VAX supportano infatti 
un subset della serie di istruzioni PDP-11 
per proteggere il lavoro di sviluppo del 
software già effettuato. Le istruzioni a 16 
bit possono operare simultaneamente a 
programmi con istruzioni a 32 bit 
nell’ambiente speciale «modo di 
compatibilità PDP-11». In effetti, molti 
compilatori di linguaggio PDP-11 non sono 
altro che dei subset di quelli disponibili sui 
sistemi VAX, rendendo così lo sviluppo 
del software per gli elaboratori della 
Digital il più flessibile e più produttivo del 
settore. 


Grazie all'architettura VAX 
che sancisce la 
compatibilità della linea 
senza limitarne lo 
sviluppo, i sistemi VAX 
rimarranno attuali anche 
per gli anni a venire. 









































Software VAX: 

in continua espansione per le esigenze future. 


Per gli elaboratori VAX c’è una vasta 
scelta di linguaggi, funzioni di utilità e 
package di applicazioni. E l’elenco 
continua a crescere. 

Ogni sistema VAX fornisce un package 
di software standard composto dal sistema 
operativo VAX/VMS e da una serie 
completa di strumenti di sviluppo delle 
applicazioni. Ogni sistema VAX può 
supportare ulteriori compilatori, sistemi di 
rete, package per telecomunicazioni, 
sistemi di gestioni dati, sistemi di reporting 
o altro software — che va dalla gestione 
dei file alla gestione completa del data 
base nonché altro software applicativo in 
continua espansione. In questo modo la 
vostra base di software può crescere 
parallelamente alle vostre esigenze di 
elaborazione. 11 nostro impegno ad 
un’architettura di software completamente 
compatibile è la vostra garanzia che il 
software che sviluppate oggi girerà sempre 
su qualsiasi processore VAX. 


Lo sviluppo delle applicazioni su VAX è 
sorprendentemente facile. 

La grande scelta dei linguaggi di 
programmazione e degli strumenti di 
sviluppo, crea un ambiente altamente 
produttivo per lo sviluppo delle 
applicazioni. Ed è anche possibile che i 
vostri programmatori abbiano già 
familiarità con uno dei linguaggi di 
programmazione standard di VAX — i 
nostri cavalli di battaglia già affermati: 
BASIC, BLISS, COBOL, CORAL 66, 
DIBOL, DSM (Digital Standard 
MUMPS), FORTRAN, PASCAL, PL/I e 
il linguaggio di assemblaggio MACRO 
della Digital. Oppure con VAX-11 
DATATRIEVE, una funzione di utilità 
che può essere usata per sviluppare molte 
applicazioni di gestioni dati. 

Per la creazione dei codici sorgente e 
della documentazione, l’editor di sistema 
VAX è orientato sia verso i terminali 
scriventi che verso il terminale video. 
Grazie alla sua tastiera funzionale consente 
una facile manipolazione dei dati su video 
per mezzo di un cursore mobile. 

Potete sviluppare un’applicazione che 
utilizza più processi concorrenti operanti su 
un singolo sistema VAX, quindi trasferirne 
uno o più su altri sistemi VAX per 
sviluppare una rete ed il nostro software di 
comunicazione vi assicurerà che i 
programmi collaboreranno sempre. 
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Una funzione' di debugging simbolico 
funziona con lutti i linguaggi di 
programmazione VAX; i vostri 
programmatori possono rapidamente 
diventare esperti nell’uso di tale funzione 
in quanto i comandi di debugging sono 
molto simili a DCL, il linguaggio di 
comando interattivo del sistema. Il 
debugging aiuta i programmatori a lavorare 
molto più rapidamente in quanto usa 
riferimenti simbolici alle label e alle 
locazioni di programma che compaiono nel 
codice sorgente. 

Fanno parte di ogni package di software 
VAX ulteriori funzioni di sviluppo e in 
particolare un gestore delle librerie. 


Per accedere alle subroutine ed ai servizi 
di sistema, VAX prevede un’unica 
procedura CALL valida per tutto il 
sistema. Tutti i programmi VAX possono 
usarla sia per richiamare routine di sistema 
che per comunicare con programmi scritti 
in qualsiasi altro linguaggio di 
programmazione VAX. 

Poter disporre di tutti questi strumenti 
fin dall’inizio significa sviluppare 
applicazioni più velocemente, in modo più 
produttivo e più facile. 

Le funzioni di gestione dei dati vi aiutano 
a rimanere organizzati e produttivi. 

Per aiutarvi a tenere il passo con l’enorme 
quantità di informazioni che giornalmente 
scorrono attraverso il vostro sistema, la 
famiglia VAX vi offre un sistema integrato 
di capacità di gestione dati che vi consente 
di fare molto di più che organizzare 
semplicemente i vostri dati. 








Sia che dobbiate gestire semplici file o 
data base sofisticati, l’architettura delle 
informazioni VAX vi fornisce gli strumenti 
adatti per farlo. 

L’architettura modulare delle 
informazioni inizia con il sistema di 
gestione file dalla Digital denominato 
VAX-11 RMS. Integrato nel sistema 
operativo VAX/VMS, RMS vi offre un 
modo diretto per creare, aggiornare e 
modificare i file usando metodi di accesso 
sequenziali, relativi o indicizzati 
multichiavi. 

Il VAX-11 DBMS è conforme a 
CODASYL (basato sul documento di 
lavoro proposto nel 1981 dal Comitato di 
definizione dei linguaggi dati ANSI), 
permette' di realizzare un data base di tipo 
rete. Esso prevede DBQ (Data Base 
Query) — una funzione di utilità che può 
essere usata interattivamente per 
aggiornare le informazioni o per 
controllare il corretto funzionamento delle 
applicazioni osservando una visualizzazione 
schematica di quelle parti del vostro data 
base che in quel momento vengono 
considerate. 

Il Common Data Dictionary (CDD) 
VAX-11 permette una memorizzazione 
centralizzata delle descrizioni delle 
strutture dati e delle modalità di accesso 
imposte agli utenti e ai programmi 
applicativi. 

Per semplificare al massimo le attività di 
interrogazione o di creazione di tabulati 
esiste la possibilità di utilizzare in forma 
interattiva VAX-11 DATATRIEVE, 
oppure di richiamare alcuni suoi moduli 
direttamente dai programmi applicativi. 
Non ha importanza se i dati memorizzati 
sono nei file RMS o DBMS — o 
addirittura in un altro sistema VAX nella 
nostra rete: DATATRIEVE accede 
direttamente ai dati. 



DATATRIEVE può visualizzare le 
informazioni sottoforma di tabelle e liste o 
grafici usando svariati terminali scriventi o 
i video VT125 (nel caso di grafici). Per 
semplificare ulteriormente la 
manipolazione dei dati è disponibile 
VAX-11 FMS costruito specificamente per 
la gestione delle maschere. FMS vi 
consente cioè di sviluppare 
interattivamente sui terminali video moduli 
che guidano l’utente ad immettere i dati 
rapidamente ed accuratamente. 

Grazie alla flessibilità di DATATRIEVE 
e ai prodotti di gestione delle informazioni 
VAX, gli utenti finali sono più autonomi 
per cui ai programmatori resta più tempo 
per pianificare e sviluppare nuove 
applicazioni. Grazie alla modularità e alla 
flessibilità dei prodotti software del VAX 
potete scegliere gli strumenti software di 
informazione che vi servono man mano che 
le esigenze evolvono. Soltanto i sistemi 
VAX vi offrono questa possibilità. 



Tutto il repertorio del 
software VAX è in 
continua espansione. La 
compatibilità fra i sistemi 
VAX attuali e futuri 
salvaguardia i vostri 
investimenti software 
evitandovi ulteriori, 
successivi costi di 
programmazione. 















Con il nostro software di rete 
l'elaborazione distribuita è una realtà. 





La Digital offre una vasta gamma di 
elaboratori di diverse potenzialità per cui è 
sempre possibile scegliere il sistema che più 
si adatta alle vostre esigenze. Il concetto di 
rete rende tutto ciò molto pratico. Le 
vostre possibilità di programmazione si 
espandono oltre ai limiti del sistema o 
dcH’claboratore installato presso il vostro 
centro. Infatti il nostro hardware c 
software possono permettervi di operare su 
qualsiasi altro sistema della rete sia esso 
situato nella stanza vicina o all'altro capo 
del mondo. DNA, la Digital Network 
Architecture, definisce una serie integrata 
di funzionalità di rete che saranno 
garantite nel tempo. 

Il collegamento attraverso il quale i 
VAX-11, il PDP-11 e il DECSYSTEM 
comunicano l'uno con l'altro è il sistema di 
rete Digital DECnet. IM 




Le sue capacità comprendono il 
trasferimento dei file, il caricamento del 
sistema verso il basso lungo la linea, le 
comunicazioni task-to-task, la scelta del 
percorso da seguire per effettuare il 
collegamento e il supporto «terminale 
virtuale» fra i sistemi VAX. 

Gli emulatori di protocollo Internet della 
Digital — come il 2780/3780, 3271 e 
MUX200 — consentono agli utenti di 
scambiare informazioni con sistemi di 
elaboratori di altri costruttori. Potete così 
lavorare mettendo in comunicazione fra 
loro programmi che operano su macchine 
diverse oppure trasmettere lavori batch e 
ricevere risultati. 

La Digital vi offre inoltre la possibilità di 
collcgarvi alle reti pubbliche tipo packctnet 
switching (PPSN) usando i protocolli X.25* 
e X.29*. 



La nostra architettura di rete supporta 
collegamenti da punto a punto, su linee 
commutate e dedicate, PPSN e reti locali 
Ethernet. La Digital cercherà sempre di 
garantirvi i vantaggi delle nuove tecnologie 
di comunicazione man mano che si 
rendono disponibili. 

I package di software applicativo vi danno 
un vantaggio di partenza. 

Con i sistemi VAX, sono disponibili 
moltissimi package di software per 
l'engineering, l'elaborazione dei testi, la 
ricerca e altri scopi speciali, 
immediatamente acquistabili. Molti 
programmi possono essere ottenuti dalla 
Digital o dall’organizzazione degli utenti 
DECUS™. Altri, sono disponibili 
direttamente dalle Case che li hanno 
sviluppati. 

* La Digital si è impegnata a rendere 
disponibili sul mercato questi prodotti 
anche in Italia entro 6 mesi dalla data 
della definizione dei requisiti ministeriali. 


. ì * 





































La famiglia VAX: software, sistemi e specifiche. 



VAX Software 

Sistema operativo VAX/VMS 

Gestione della memoria virtuale (fino a 2 
gigabyte di spazio di programma per l'utente) 
Funzioni di utilità 

Programmi di gestione delle periferiche 
input/output 

Moduli di controllo di accesso al sistema da 
parte dell'utente 
Funzioni di controllo dei job 
Programmi per l’accounting di sistema 
Interfaccia di comunicazioni con l'operatore 
Linguaggio di comando Digital (usato anche sui 
sistemi PDP-11 della Digital) 

Funzioni generali 

Editor in batch e interattivi 
Funzione di controllo delle attività del sistema 
Linker con cross reference 
Libreria comune delle routine di utilità 
SORT/MERGE 

Funzione di utilità per la manutenzione 
della libreria 

Funzioni di comparazione di file 
System Dump Analyzer 
Salvataggio/ripristino di interi dischi 
Verifica delle integrità dei dati su disco 
Individuatore delle zone difettose nel disco 
Funzione di posta elettronica 
Funzioni per la modifica di programmi in 
formato eseguibile 
Debugger simbolico 
Funzione di utilità per la stampa 
Funzione di utilità per l'aggiornamento e 
manutenzione software 
Software di emulazione del sistema operativo 
RSX-ll/M 
Remote terminal 
Elaborazione in batch 
multiqueu/MULTISTREAM 

Linguaggi di programmazione 

BASIC 

BLISS 

C 

COBOL 
CORAL 66 


DIBOL 

DSM (Digital Standard MUMPS) 

FORTRAN 

MACRO 

PASCAL 

PL/I 

Servizi di gestione dati 

Software per la gestione di data base 
tradizionali (RMS) 

Software per la gestione di date base integrati 
(DBMS) conforme a standard CODASYL 
Software per la generazione di rapporti e di 
interrogazione dei data base 
(DATATR1EVE) con accesso a dati 
distribuiti 

Sistema di gestione moduli FMS 
Dizionario Dati Comuni-CDD 

Software di rete 

DECnet Emulatori di protocollo Internet 
2780/3780, 3271 e MUX200 
Packetnet System Interface 
DECnet/SNA Gateway 

Software applicativo VAX 

Elaborazione testi (DEC Text) 

Package di applicazione per engineering 
Funzione del digitalizzatore 
Funzioni di tracciamento con penna 
Funzione di scambio documenti 
Package statistici 
Automazione ufficio (COSS) 

DECnet 

DECmed Software per la radiologia 
DEC/CMS sistema di gestione dei moduli 
componenti un sistema software 

Diagnostici 

Package di prova ambientale dell'utente 
Diagnostici on-line 
Ricerca degli errori 


















































Sistemi preconfigurati della famiglia VAX 



Memoria standard 

M-Bytes 

1 2 3 

VAX-11/730 








VAX-11/750 


VAX-11/780 
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* Disco a supporto fisso 
K = IO 3 ; M = IO* 

MB = Mbyte 
K = IO'; M = IO 6 
b/in = bit per inch 
in/s = inchcs ai secondo 

























































































































































































































Specifica del sistema VAX 



VAX-11/730 

VAX-11/750 

VAX-U/780 

VAX-11/782 

Trasferimento dati: 

32 bit 

32 bit 

32 c 64 bit 

32 e 64 bit 

Tempo di accesso effettivo memoria: 

810 ns 

4(X) ns 

280 ns 

310 ns 

Memoria fisica totale supportata: 

5 MB 

8 MB 

8 MB (12 MB) 
with multiport 
memorv 

8 MB 

Prese massime di I/O: 

1 UNIBUS 

2 UNIBUSes 

3 MASSBUSes* 

4 UNIBUSes 

4 MASSBUSes 

4 UNIBUSes 

4 MASSBUSes 

I/O massimo UN1BUS: 

1.5 MB/s 

1.5 MB/s 

1.35 MB/s 

1.35 MB/s 

I/O massimo MASSBUS: 

N/A 

2 MB/s 

2MB/s 

2 MB/s 

Memoria Cache: 

N/A 

4 KB 

8 KB 

8 KB per CPU 

Memoria di controllo programmabile dalTutcnte: 

N/A 

N/A 

2K x 99 bit 

N/A 

Interfaccia a 32 bit ad alta velocità: 

N/A 

1 DR 750 

1 DR 780 

N/A 

Acceleratore in virgola mobile: 

FP730 

FP750 

FP780 

FP782 

Microprogrammazione in virgola mobile campo esteso: 

Standard 

Optional 

Optional 

Optional 

Dispositivo di caricamento console: 

TU58 

TU 58 

RX01 

RX01 


* Il secondo UNIBUS su un VAX-11/750 può essere aggiunto in luogo di un MASSBUS opzionale 
K = IO 3 : M = IO 6 : MB/s = Mbyte al secondo: N/A = Non applicabile 


Tutti i sistemi preconfigurati comprendono il 
sistema operativo VAX/VMS, un 
subsistema di console, un terminale 
scrivente, memoria e dispositivi di memoria 
di massa applicabili indicati a sinistra. 

I clienti OEM possono anche ordinare 
ogni tipo di unità centrale come singolo 
componente. 












Prestazioni VAX: è l’engineering che fa la differenza. 


Se l’architettura rende tutti i sistemi VAX 
simili, qual’è la differenza? La risposta è: 
le prestazioni. E il prezzo. 

L’architettura VAX definisce la 
compatibilità della famiglia c non 
l’ingegnerizzazione del progetto cosicché i 
nostri tecnici possono trarre vantaggio 
dalle diverse tecnologie per offrirvi sistemi 
compatibili in una gamma estesa di livelli 
di prezzo e di prestazioni. Oggi abbiamo 
quattro modelli fra i quali scegliere, 
cosicché per qualsiasi tipo di lavoro si può 
adottare la soluzione giusta con tutti i 
vantaggi VAX, senza acquistare più di 
quanto serve. 


VAX-11/730: Ogni caratteristica VAX 
anche nel package più piccolo. 

Il VAX-11/730 è una realizzazione 
completa dell'architettura VAX in un 
armadio da 106 cm., in grado di estendere 
le capacità VAX pressoché a qualsiasi 
ambiente, fornendo ad un massimo di 24 
utenti la stessa possibilità di 
programmazione e lo stesso tipo di 
prestazioni che si trovano in sistemi più 
grandi. 

Con un terzo delle dimensioni e circa 
metà del prezzo del nostro processore più 
grande, il VAX-11/730 si colloca fra le 
nostre famiglie a 16 e a 32 bit e può 
rappresentare il vostro approccio al calcolo 
a 32 bit o il nodo di una rete. 

Nel nostro modello più recente abbiamo 
usato le tecnologie di packaging, bit-slice e 
Programmed Array Logic (PAL) per 
conseguire decisive economie di prezzo c 
di spazio. La CPU, che è contenuta in soli 
tre moduli, è preconfigurata con 1 Mbyte 
di memoria, ma avete spazio per 
aggiungere altri 4 megabyte di memoria 
utilizzante chip a 64K bit, ossia un 
processore con oltre 5 milioni di byte di 
memoria in una scatola che misura soltanto 
27 cm di altezza. Le piccole dimensioni, il 
basso prezzo e la grande capacità di 
memoria rendono il VAX-11/730 molto 
interessante per i costruttori di 
apparecchiature (OEM). 


I sistemi VAX-11/730 sono i primi nella 
famiglia a offrire svariate capacità di 
interfacciamento I/O operante in DMA 
un’unica scheda. DMF32 controlla 8 linee 
asincrone, 1 sincrona, e un'uscita parallela 
a 16 bit. L'interfaccia comunica con la 
memoria del VAX in DMA. La linea 
asincrona può essere usata per DECnet 
mentre l’uscita parallela può essere 
utilizzata per una stampante o come 
interfaccia per applicazioni generiche. 


Le unità di memoria di massa montate 
sopra e sotto la CPU sono collegato da una 
nuova unità di controllo disco integrata che 
può gestire fino a 4 drive. Altre periferiche 
sono collegato mediante il canale di dati 
UNIBUS. 






















Sicuramente il nostro VAX-11/730 si 
farà apprezzare come elaboratore dedicato 
estremamente valido dal punto di vista 
tecnico ed economico e ideale per 
applicazioni di ricerca nei settori 
dell’industria o degli enti governativi. 
Studiato per soddisfare le esigenze 
dell’ufficio ha le dimensioni ideali per 
essere inserito nell’ambiente e le capacità 
per svolgere le attività tipiche d’ufficio. 

Il sottosistema di console del 
VAX-11/730 basato su microprocessori 
controlla 2 cassette a nastro TU58. un 
terminale DECwriter e l'opzione Remote 
Support. Le cassette a nastro caricano il 
microprocessore della CPU, gli 
aggiornamenti di software, i diagnostici 
eseguibili dall'utente e i dati dell'utente. 

Il backplane VAX-11/730 fornisce spazio 
opzionale per aggiungere altra memoria ed 
un acceleratore in virgola mobile. Usando 
armadi supplementari si possono 
aggiungere altre periferiche UN1BUS e 
altre interfacce per comunicazioni. 


VAX-11/750: Prestazioni di gamma media 
ad un prezzo economico. 

Il VAX-11/750 è il processore VAX di 
gamma media della Digital. Il 90% della 
logica hardware VAX-11/750 è 
implementato con speciali circuiti Schottky 
bipolari a bassa potenza denominati «gate 
array». Un chip «gate array» esegue le 
funzioni di 25 circuiti integrati standard. 
Un minor numero di componenti significa 
che l’hardware VAX-11/750 è più 
compatto e più affidabile. 

La compatibilità di software del 
VAX-11/750, le sue impressionanti 
prestazioni e il suo prezzo competitivo lo 
orientano verso le piccole aziende e verso i 
piccoli reparti nell'ambito di grandi 
organizzazioni — dovunque l'utente 
richiede la capacità di un grande sistema 
ma dispone di spazio e di risorse limitati. 

Il VAX-11/750 supporta un massimo di 
64 utenti e come il più grande 
VAX-11/780. usa l’UNIBUS c il 
MASSBUS ad alta velocità per collegare 
dischi e altre periferiche. Un UNIBUS è 
fornito in dotazione standard e potete 
aggiungere fino a 3 MASSBUS. In luogo 
di un MASSBUS potete aggiungere un 
secondo UNIBUS. 

Il subsistema di console del VAX-11/750 
si compone di una cassetta a nastro TU58 
e di un terminale DECwriter. Le opzioni 
comprendono un acceleratore in virgola 
mobile, la microprogrammazione in virgola 
mobile a campo esteso, moduli addizionali 
di memoria da 64K bit fino ad un totale di 
8 Mbyte e batteria di riserva per la 
memoria. 

Ora anche sul VAX-11/750 è disponibile 
un'interfaccia parallela a 32 bit per 
collegare periferiche I/O ad altissima 
velocità. 



La famiglia VAX abbraccia 
un avasta gamma di 
prestazioni ed assicura 
che ci siano sistemi adatti 
a tutte le vostre esigenze. 





















V’AX-11/780: Eccezionali prestazioni in 
termini di potenza e di capacità. 

Il VAX-11/780, il prodotto dal quale 
discende l’intera famiglia VAX, usa la 
collaudata tecnologia TTL Schottky per 
darvi valori di prestazioni e potenza 
generale di sistema che sono stati definiti 
rivoluzionari per una macchina delle sue 
dimensioni. 

Costruito per calcoli complessi e di 
grandi dimensioni il VAX-11/780 si trova 
tipicamente negli istituti di ricerca, negli 
enti governativi c militari, nella 
produzione, nelle università, nelle banche 
e in altri ambienti che richiedono 
elaborazione continua di grandi programmi 
con pesante impiego. Esso può sopportare 
fino a 100 utenti interattivi. 

Combinato con altri sistemi, un 
VAX-11/780 può servire da elaboratore 
principale in una rete di elaborazione 
distribuita o può sollevare i più potenti 
mainframe dalle operazioni in timesharing, 
interattive o di sviluppo programmi. 

La struttura di I/O del VAX-11/780 c 
basata su un canale interno in grado di 
trasmettere informazioni a 32 bit ogni 200 
msec. Con 2 memory controller questo 
canale è in grado di trasferire un 
ammontare netto di 13 milioni di byte per 
secondo di dati utente. 


Due tipi di canali esterni, UNIBUS c 
MASSBUS ,m , collegano il canale centrale 
ai dischi ed alle altre periferiche del 
sistema. Ad ogni sistema possono essere 
collegati fino a quattro di ciascun tipo di 
bus. E disponibile un’interfaccia parallela 
ad alta velocità per impiego generico 
opzionale che collega direttamente le 
periferiche al bus centrale nelle 
applicazioni in cui è richiesta la massima 
capacità di elaborazione. 

In dotazione standard con ogni sistema 
VAX-11/780 c’è un sottosistema di console 
che si compone di un microcomputer, di 
un disco floppy e di un terminale 
DECwriter. Il microcomputer e l’unità a 
floppy permettono di caricare ed eseguire i 
diagnostici di sistema in maniera autonoma 
e vengono usati per incorporare nel 
sistema operativo nuovi prodotti e 
aggiornamenti di software. 

Le altre opzioni per il processore 
VAX-11/780 comprendono un acceleratore 
in virgola mobile ad alte prestazioni, una 
memoria microprogrammabile e i relativi 
strumenti di sviluppo, fino a 8 megabyte di 
memoria principale e fino a 4 ulteriori 
megabyte di memoria multiport nonché 
una batteria di riserva per la memoria. 































VAX-11/782 processore asimmetrico: 
Prestazioni massime per applicazioni 
impegnative. 

Il VAX-11/782 è un sistema di 
multiprocessore asimmetrico strettamente 
accoppiato che ha la capcità di eseguire 
molti complessi lavori di calcolo pur 
fornendo una buona risposta agli utenti al 
terminale. 

Il VAX-11/782 si compone di due 
processori VAX-11/780 collegati attraverso 
la memoria comune MA780. Tutte le 
periferiche si collegano al processore 
primario. La seconda CPU fornisce 
ulteriori risorse di calcolo. 

I programmi con notevoli impegni di 
calcolo si eseguono ordinariamente nel 
processore collegato lasciando il processore 
primario libero per ÌT/O. Il sistema 
operativo assegna dinamicamente all’uno o 
all’altro processore i processi pronti per il 
calcolo. I processi richiedono che I/O si 
esegua soltanto nel processore primario. 

I processori utilizzano in comune una 
copia del sistema operativo VAX/VMS e 
ciò fa sì che gli utenti percepiscano l’intera 
configurazione come un unico processore. 
Inoltre le applicazioni possono essere 
trasferite al processore collegato senza 
modifiche. 



I vantaggi per gli utenti tecnici, 
commerciali ed OEM sono notevoli, in 
quanto i rispettivi programmi più grandi 
possono girare sul sistema in parallelo con 
gli utenti interattivi. Le applicazioni più 
appropriate per questo modello 
comprendono simulazione finanziaria, 
riduzione di dati sperimentali, 
trasferimento di file, progettazione 
elettronica e meccanica con uso di grafici 
interattivi e previsioni gestionali. 


Coloro che già dispongono di un 
VAX-11/780, possono facilmente 
potenziarlo in qualsiasi momento e 
direttamente nella loro sede. I sistemi 
preconfigurati VAX-11/782 comprendono 
lo stesso sottosistema di console delle 
configurazioni VAX-11/780. A richiesta 
possono essere forniti: l’acceleratore in 
virgola mobile, la microprogrammazione in 
virgola mobile di grandi capacità e fino a 
8 Mbyte di memoria. 
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La sicurezza VAX: sistemi sui quali potete contare. 


I sistemi VAX sono noti per la loro 
sicurezza oltre che per la ioro comodità di 
programmazione e per le loro prestazioni. 
Nella progettazione oltre all’affidabilità, si 
è tenuto conto della manutenzione, infatti 
sono facilmente riparabili. E, in effetti, i 
sistemi VAX sono così sicuri che i vostri 
utenti possono non accorgersene neppure. 
Ma voi dovete saperlo. 

Ogni sistema VAX prevede numerose 
protezioni di sistema e di protezione per 
l’utente. Per esempio, i VAX/VMS 
registrano le informazioni critiche del 
sistema in maniera ridondante. Esso 
esegue inoltre continui controlli di 
coerenza sulle informazioni di controllo e 
controlli di parità sui componenti di 
hardware. Il suo modo di manipolazione 
dinamica dei blocchi attivi impedisce l’uso 
di zone di memoria o di dischi difettosi. 
Un codice di correzione degli errori 
(ECC), corregge automaticamente gli 
errori che interessano i singoli bit ed 
individua errori che interessano più bit. 















I sistemi VAX forniscono un servizio 
continuo anche in condizioni insolite. 

Esistono molti sistemi che non possono 
eseguire i diagnostici contemporaneamente 
ai lavori dell’utente, per cui le operazioni 
di manutenzione preventiva e le riparazioni 
richiedono costosi tempi di inutilizzo del 
sistema. 

Non è così per i sistemi VAX. Molti dei 
diagnostici hardware di VAX vengono 
eseguiti simultaneamente alla normale 
elaborazione, cosicché siete sempre in 
grado di controllare l'affidabilità del 
sistema senza interferire sull’attività degli 
utenti. 

E anche quando è necessario riparare i 
singoli componenti, il sistema operativo 
VAX/VMS li esclude così da evitare 
l’interruzione del funzionamento. 

Con la batteria di riserva, un sistema 
VAX conserva quanto contenuto in 
memoria anche dopo una interruzione 
nell’erogazione dell’energia elettrica o 
dopo un guasto. È anche in grado di 
ripartire automaticamente in modo rapido 
e sicuro riattivando automaticamente le 
operazioni che erano in corso dal momento 
in cui si era verificata l’interruzione. E ciò 
non richiede necessariamente la presenza 
di un operatore. Infine, per mantenervi 
aggiornati, il sistema operativo VAX/VMS 
registra tutti gli errori man mano che si 
verificano, dandovi la possibilità di 
esaminarli ogni qualvolta lo ritenete 
necessario. 


I costi di manutenzione del sistema sono 
contenuti grazie ad un'assistenza efficace e 
di alto livello. 

II continuo e sistematico miglioramento del 
sistema software VAX/VMS è presente in 
ogni attività del Servizio di Assistenza. In 
questo modo alla Digital cerchiamo di far 
sì che i costi di manutenzione e i tempi di 
ripristino siano ridotti al minimo. Per 
raggiungere questo obiettivo offriamo tutti 
gli aggiornamenti e le correzioni del 
software VAX/VMS su supporti di sistema 
standard VAX. Così possiamo garantirvi 
un’installazione priva di errori, in quanto è 
limitata al caricamento di un floppy disk o 
di una cassetta a nastro. 

Per il VAX-11/730, abbiamo messo a 
punto i Customer-Runnable Diagnostics 
(CRD) una nuova procedura di diagnostica 
locale. 

Questa procedura, facilmente eseguibile 
dal cliente, rappresenta la sintesi delle 
esperienze della Digital nel campo dei 
diagnostici per la manutenzione dei sistemi 
per l’elaborazione dei dati. 

La procedura CRD è in grado di 
individuare le cause della eventuale 
malfunzione, le segnala sulla console del 
sistema con messaggi appositamente 
studiati per una facile comprensione anche 
per chi non ha una conoscenza specifica 
delle problematiche EDP: il cliente è, così, 
in grado di richiedere al Servizio di 
Assistenza Tecnica Digital l’intervento 
dello specialista più adatto che, con le 
opportune parti di ricambio, potrà ovviare 
nel modo più rapido possibile 
all’inconveniente verificatosi. 

Anche per il VAX-11/730, con i 
contratti di manutenzione DECscrvice 
è disponibile la Diagnosi a 
Distanza Digital che con la CRD 
consentirà ai clienti di usufruire della 
massima disponibilità di sistema oggi 
disponibile sul mercato. 


La Diagnosi a Distanza è infatti lo 
strumento di assistenza primario per tutti i 
sistemi VAX. In questo modo, qualunque 
sia il vostro sistema VAX, potete chiamare 
per telefono il più vicino Centro di 
Diagnosi a Distanza della Digital (DDC) 
predisponendo l’interruttore di console su 
«Remote» in modo che i nostri esperti 
possano iniziare la sessione di diagnostica. 

Gli esperti del DDC potranno, su vostra 
autorizzazione, esaminare l’«Error-Log 
File» del vostro sistema VAX ed eseguire 
prove addizionali per individuare e 
risolvere il problema nel minor tempo 
possibile. 

Con il Customer-Runnable Diagnostic o 
CRD (per il VAX-11/730) e conia 
Diagnosi a Distanza per tutti i sistemi 
VAX, i nostri specialisti di assistenza 
tecnica possono effettuare il loro 
intervento presso di voi conoscendo in 
anticipo la causa, la soluzione — e con le 
necessarie parti di ricambio a disposizione. 

Ciò significa per voi contare sulla 
«massima disponibilità del vostro sistema 
VAX». 







Un supporto esteso dove e quando vi 
occorre. 

Il successo della nostra famiglia VAX, è 
dovuto in buona parte all'esperienza dei 
nostri servizi di assistenza e ai loro estesi 
programmi di supporto. 

Quando prendete in considerazione un 
sistema VAX, potete contare sui Servizi di 
Assistenza Sistemistica, di Assistenza 
Tecnica e di Addestramento che sono a 
vostra disposizione per rispondere a ogni 
quesito che potreste sottoporci per 
l'installazione del sistema, del programma 
di addestramento del vostro personale e 
dei contratti di manutenzione disponibili. 

Una volta che il sistema è consegnato, 
uno specialista del Servizio di Assistenza 
Tecnica provvederà alla sua completa 
installazione, eseguirà le prove di verifica e 
ve ne dimostrerà il funzionamento. Per 
vostra comodità e in relazione alla vostra 
dislocazione, alle vostre esigenze d'impiego 
e alla vostra esperienza, sono disponibili 
diverse forme di contratti di manutenzione. 


I nostri specialisti saranno lieti di spiegarvi 
i vantaggi di ciascuna di esse. 

11 nostro personale di Assistenza 
Sistemistica vi aiuta a scegliere e ad 
installare il software c fornisce supporto in 
garanzia che comprende aggiornamenti, 
documentazione e supporto telefonico e 
sull'installazione. Attraverso contratti che 
è possibile personalizzare alle esigenze più 
svariate, è disponibile un'estesa gamma di 
servizi di consulenza e di gestione di 
progetto e di applicazioni. Anche in questo 
caso l’esperto Digital può fornirvi 
esaurienti spiegazioni. 

La formazione e l'addestramento sui 
sistemi c aperto a tutti i clienti Digital. 

I nostri Centri Addestramento di Milano e 
Torino sviluppano e conducono moduli 
didattici efficaci perché l'utente possa 
sfruttare al massimo le prestazioni del 
sistema. 1 corsi vengono tenuti da docenti 
professionisti; sono pianificati con anticipo 
e con regolarità. 



Il nostro programma di Formazione e 
Addestramento prevede corsi di hardware 
e di software che vanno dai concetti 
introduttivi agli argomenti più complessi, 
che possono inoltre essere adattati alle 
vostre esigenze e addirittura svolti presso la 
vostra sede. 

Il nostro Gruppo Sistemi Speciali (CSS), 
sviluppa per i clienti hardware, software o 
soluzioni complete «chiavi in mano» di 
tipo speciale. Fra i suoi compiti figura 
anche la progettazione di interfacce speciali 
c di periferiche ad alte prestazioni nonché 
consulenza di gestione di progetti. 

Un altro modo in cui possiamo aiutarvi è 
attraverso DECUS, l'organizzazione 
internazionale che non ha scopo di lucro 
sostenuta in parte dalla Digital c di cui 
fanno parte gli utenti di apparecchiature 
Digital. 

Quantunque essa sia in parte sostenuta 
dalla Digital, c in effetti controllata da 
persone che possiedono o usano i nostri 
elaboratori. Organizzata per lo scambio di 
informazioni e per la discussione di 
interessi comuni, DECUS sponsorizza 
riunioni locali, nazionali ed internazionali e 
pubblica propri bollettini. 

Particolarmente preziosa è l'estesa 
libreria di programmi compilati col 
contributo dei clienti che DECUS gestisce. 
Per i membri, tutti questi programmi sono 
disponibili ad un prezzo che supera di poco 
il costo del supporto. 


Pensate a ciò che un sistema VAX può 
fare per voi ora — e nei prossimi dieci 
anni. 

Potete saperne di più sugli elaboratori 
VAX chiedendo ulteriori informazioni ai 
nostri funzionari commerciali. Richiedete 
inoltre una o più delle seguenti 
pubblicazioni: 

VAX Data Processing Capabilities 
Brochure 

VAX Rcaltimc Capabilities Brochure 

VAX Technical Summary 

VAX Architecture Handbook 

VAX Software Handbook 

VAX Hardware Handbook 

VAX System and Options Summary 












DIGITAL EQUIPMENT S.p.A. 

» 

Sede Centrale: 

Viale Fulvio Testi, 11 

20092 Cinisello Balsamo (Milano) 

Tel. 02/617961 - Telex 333435 

Filiali di vendita: 

Milano 

Viale Fulvio Testi, 11 

20092 Cinisello Balsamo (Milano) 

Tel. 02/61797 - Telex 333435 

ROMA 

Via Silvio D’Amico, 40 - 00145 Roma 
Tel. 06/546881 - Telex 612365 

TORINO 

Corso Svizzera, 185 - 10143 Torino 
Tel. 011/71771 - Telex 220424 

PADOVA 

Via della Provvidenza, 13 
35030 Sarmeola di Rubano (PD) 

Tel. 049/633877 - Telex 431361 

BOLOGNA 

Via Guelfa, 21/11 - 40138 Bologna 
Tel. 051/534856 - Telex 214823 

Centri addestramento: 

Milano, Torino, Roma. 

Centri Assistenza tecnica: 

Milano, Torino, Roma, Padova, 
Trieste, Pordenone, Bolzano, 
Cassino, Genova, Parma, Bologna, 
Livorno, Firenze, La Spezia, 
Piombino, Pescara, Napoli, 
Cosenza, Bari, Taranto, Cagliari, 
Palermo, Catania, Ancona. 


mm 





